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LES ROSES. 


ROSA ROSENBERGIANA. 



(Voyez ce volume, page 8, spec. 4.) 

R . germimbus ob/ongo-turbinatis; j'oliolis ovatis subtus subpubes- 
centibus; Jlonbus flaccidis, paniculatis; petnlis rari,isime explicads; 
caule aculeatissimo. Thy. Prod. de la Mon. du Rosier, p. 121. 

LE ROSIER DE ROSENBERG. 

description. 

Arbrisseau, du groupe des Rosiers á tubes turbinés, qui 
s eleve, en un buisson tres-touffu, a la hauteur de deux pieds 
et deini ou trois pieds. Ses branches sont hérissées d 5 un grand 
nombre daiguillons jaunátres, presque droits, d’inégale Ion- 
gueur. Les feuilles se composent de einq, rarement de sepí 
folióles de forme ovale, profondément crénelées, glabres en- 
dessus, tomenteuses en-dessous. Elles sont portees par un 
pétiole velu, muni de quelques petits aiguillons, ayant á sa 
base des stipules bifides et entiéres. Les fleurs se réunissent 
en une espéce d’ombelle á Textrémité des rameaux. Elles sont 
supportées par des pédoncules hérissés, ainsi que les tubes 
turbinés des cálices, d’un grand nombre de petits aiguillons 
inégaux pareils á ceux qui recouvrent les branches. Les divi- 
sions du limbe, aussi recouvertes extérieurement de petites 
épines, sont entiéres, parfois pointues au sommet, mais plus 
souvent spatulées et méme foliacées. Corolle de plusieurs rangs 
de pétales blancs, ceux du centre légérement lavés d’une 
teinte rose. INous ne connaissons pas le fruit du Rosier. 
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